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Mgr inż. WŁADYSŁAW ANDRZEJ 


CZORI 


ODZNACZONY KRZYŻEM KAWALERSKIM ODRODZENIA POLSKI, ZŁOTYM KRZY- 
ŻEM ZASŁUGI ORAZ MEDALEM 10-LECIA POLSKI LUD., RZECZOZNAWCA SiMPu, 
EKSPERT MINISTERSTWA GÓRNICTWA 
NAJDROŻSZY MĄŻ, OJCIEC I BRAT 


przeżywszy lat 62, zmarł nagle dnia 24 III 1971 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek dnia 29 bm. 
o godzinie 12.30 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim bólu: 


ŻONA, CÓRKA, SYN, SYNOWA I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH D. Z. 3373/71 - M-4 (2851) - 30 
w Krakowie 
Punkt Uslugowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 


